Al Sindaco di Maracalagonis Antonella Corona 

Al Sindaco di Sinnai Sandro Serreli 

Al Commissario dell'Autorita d' Ambito Francesco Lippi 

Al Presidente di Abbanoa Pietro Cadau 

Al Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci 

Al Presidente della Provincia Graziano Milia 

OGGETTO: petizione per la realizzazione della rete fognaria a Torre delle Stelle 

A causa di 35 anni di completa esclusione dalla programmazione pubblica, Torre delle Stelle e 
a tutt'oggi priva di una rete fognaria. Per una localita di 1300 abitazioni e con una popolazione 
estiva di 7-8000 abitanti si tratta di una carenza infrastrutturale non piu sostenibile che, oltre a 
determinare una violazione delle norme di legge in materia di gestione delle acque (D.Lgs 152/06) e 
ovvi e sempre piu pesanti problemi di ordine sanitario per la comunita, sta minando la possibility, 
per gli operatori del territorio, di fare impresa, investire e sviluppare forme di turismo sostenibile 
basato sull'albergo diffuso dei B&B, dei piccoli hotel e dell'affitto stagionale, dunque mortificando le 
chance di sviluppo di una localita di non comune pregio ambientale e paesaggistico. 
Anche la rete idrica versa in manifeste condizioni di obsolescenza, con perdite molto elevate e rilevanti 
problemi di sicurezza igienica. 

Basta scorrere I'elenco dei 380 interventi finanziati dall Autorita d'Ambito tra il 2003 e il 2010 per 
diverse centinaia di milioni di Euro per la realizzazione di reti fognarie nelle localita costiere (Porto 
Rotondo, 6milioni di Euro, Terra Mala, 6,4milioni di Euro, zona costiera di Quartu, 3.1milioni di 
Euro, Marina di Cardedu, 3.8milioni di Euro e tanti altri) per capire quale danno abbia subito la 
comunita di Torre delle Stelle a causa deH'illegittimita amministrativa durata decenni che I'ha 
completamente esclusa dalla programmazione regionale. E si parla di una localita edificata 
legittimamente, che versa ben un milione di Euro circa di ICI all'anno nelle casse delle Amministrazioni 
comunali. 

Pertanto, i sottoscritti operatori economici, turistici ed imprenditoriali e proprietari di 
immobili di Torre delle Stelle 

CHIEDONO 

che venga completato al piu presto riter di inclusione della rete idrica di Torre delle Stelle 
nel Servizio Idrico Integrate, in modo che possa essere avviato senza ulteriori ritardi Titer 
amministrativo-progettuale per la realizzazione di una rete fognaria e per il rifacimento 
graduale della rete idrica . 

Distinti saluti Torre delle Stelle, 24 aprile 2011 

I sottoscritti 
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